czeladnik stolarski. 


przeżywszy lat 37, po długich i dolegliwych cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł w poniedziałek dnia 12 marca 1900 roku. 


W smutku pozostała żona wraz z dwojgiem dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 
Zmajomych oraz pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które się odbędzie we 
czwartek dnia 15 b. m. o godzinie 3 popołudniu, ze szpitala Collegium medicum przy 


ul. Grzegórzeckiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie; 


